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KATHREIN 


ANTON KATHREIN, ROSENHEIM (OBB.) 
Älteste Spezialfabrik für Antennen und Blitzschutzapparate 


KATHREIN 


DM 
Antennen-Blitzschutz p. Stück 
Automat 
mit 190 mm langer feververzinkter Konsole, 
stabile Ausführung nach VDE -Vorschrift, 
komplett mit Holzschrauben 
Einzelverpackung Nr.137°_° 2,94 
Tellerisolator 
aus Preßstoff ohne Metallteile, 100 kg Zug- 
festigkeit, 2000 MÜ) Isolationswiderstand 
10-Stück-Verpackung Nr. 122A -,39 
Tellerisolator 
aus Preßstoff mit Kupferkauschen, 400 kg 
Zugfestigkeit, 3000 MÜ Isolationswider- 
stand 
10-Stück -Verpackung Nr. 142 -,60 
Anschlußdose für Antenne 
und Erde 
mit 40 mm hohem Isolator für die Anten- 
nenzuführung, für Stahlnagelbefestigung 
Einzelverpackung Nr. 219 -,66 
Dachrinnen-Stützisolator 
feuerverzinkt, mit Kippschutz 
30 cm lang Nr. 400 2,10 
50 cm lang Nr. 401 2,30 


30 cm lang, mit doppelter Stütze Nr. 402 3,- 
50 cm lang, mit doppelter:Stütze Nr. 403 3,40 


Liste A 


KATHREIN Liste A 


DM 
p. Stück 

Halte-Isolator 

aus Preßstoff 

mit gebogener, verzinkter Stütze (159 mm 

lang) Nr. 406 1,10 
= —— — END mit gerader, verzinkter Stütze (310 mm 

lang) Nr. 405 1,10 

405 


Antennendurchführung 


(Trolit), Isolierrohr mit 2 Abschluß-Gummi- 
5 ringen, 150. mm lang Nr.145  -,27 


145 


Erdungsschalter 


mit Kennmarken: Antenne - Erde, be- 
sonders schmale und stabile Ausführung, 
mit Bronze-Kontaktfedern, komplett mit 
Holzschrauben 


Einzelverpackung Nr.224 1,50 


besonders kräftige Ausführung, komplett 
mit Holzschrauben 
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Einzelverpackung Nr. 215 1,80 


zI0 


7 
>= 


KATHREIN Liste A 


DM 

Erdungs-Bandschelle p. Stück 
für Rohre bis 1'!/, '' passend, für Innen- 
räume, vernickelt, Leitungsanschluß bis 
1&qmm, rund oder Flachband bis 10x4mm 

Nr. 37 1,20 

357 

Erdungsschelle 
leichte Ausführung für !/s''-Rohr, Messing, 
vernickelt Nr. 356 -,24 
schwere, feuerverzinkte Ausführung zur 
Verwendung im Freien und zur Über- 
brückung von Wasserzählern 
für !/a''-Wasserrohre Nr. 365-!/, -,90 
für 3]4"'-Wosserrohre Nr. 365-3], 1,10 356 
für 1''-Wasserrohre Nr. 365-1 1,20 
für 11/,''-Wasserrohre Nr. 365-1], 1,35 
für 11/2''-Wasserrohre Nr. 365-1, 1,50 
für 2''-Wasserrohre Nr. 365-2 2,- 


Baukasten für Frei-Antennen 


enthält alle Teile zum Bau einer normalen 
Frei-Antenne in Qualitätsausführung. 


Bauanleitung liegt bei. 


Inhalt: 


1  Antennen-Blitzschutz Nr. 137 
komplett mit Konsole und Holz- 
schrauben 


1  Erdungsschalter mit KennmarkenNr. 224 
komplett mit Holzschrauben 


2  Tellerisolatoren Nr. 142 

1 Antennendurchführung Nr. 145 

4 _Zimmerisolatoren 

2 _Bananenstecker 
25 m Kupfer-Antennenlitze 

10 m Kupfer-Wachsdraht für Erdleitung 
20 isolierte Krampen 

1  Erdungsschelle Nr. 356 


Nr. 303 11,70 


KATHREIN 


Liste A 


Sonderzubehör für 
Kurzwellen-Antennen 


Antennen-Blitzschutz- 
Automat 


mit Luftisolation zwischen den Elektroden, 
äußerst kapazitätsarme Ausführung, mit 
Calitisolation, komplett mitfeuerverzinkter 


Konsole (190 mm lang) und Holzschrauben 


Einzelverpackung Nr. 310 


Erdungsschalter 


kräftige Ausführung mit Bronze-Kontakt- 
federn, Metallteile auf Calit montiert, mit 
hohem Preßstoff-Fuß, komplett mit Holz- 
schrauben 


Einzelverpackung Nr. 311 


Spreizklemmen für Antennen- 
Speiseleitungen 


Calitstab mit Preßstoff-Spezial-Klemme 


10 cm lang Nr. 288 A 
15 cm lang Nr. 288 B 


Stützisolator 


zum Verlegen von Speiseleitungen, calit- 
isoliert, Spezialklemme mit Sprühschutz- 
kappe und einer Guß-Grundplatte, ge- 
samte Höhe 140 mm Nr. 420 


Calit-Abspannisolator 


mit 2 Kupferkauschen, 200 kg Zugfestigkeit, 
500 MÜ Isolationswiderstand, besonders 
verlustarme Ausführung 


10-Stück-Verpackung Nr. 312 


DM 


p. Stück 


2,85 


-,90 
1,20 


3,60 


KATHREIN Liste A 


Verzeichnis der Einzellisten: 


Liste A Draht-Antennen-Zubehör 


Liste B Auto-Stabantennen für Pkw - Omnibusse — Lkw 
Liste C  Abgeschirmte Antennen-Anlagen für Einzel-u.Gemeinschaftsempfang 
Liste D UKW-Dipolantennen mit Sonderzubehör 


Liste E Blitzschutzapparate für Niederspannungsanlagen - Erdungszubehör 


Verkauf durch den Fachhandel 


020151 


@® Preisblatt Al 
Gültig ab 20. Februar 1951 


KATHREIN Alle früheren Preisangaben verlieren damit ihre Gültigkeit 


| | Listenpreis in DM 


Gegenstand 


Blitzschutz-Automat . . .. 2.220200 
Tajlarısolgiar IN. We ak he Baer 
TRIONSGINTOR :74.47,5000% 20 0 ey een a ee 
Antennendurchführung.. . ». . 2» 22.2.0. 
EIGENIRRSCHEUGE. = 0.5 1 4 Nsel are ea get. 
AEchiuBaGse. ui un nannte ers 
Erdungsschülter 2.30. ww ae ae 


Spreizklemmen :... 4.5 ea een Mannes 
SBreizklemmen:......, 3: urn ee 
REN 5 co De ae ee 


Blitzschutz-Automat . » 2. 2220000. 


EIEGBERSCHUBBR: .- 4.3, 4.0.00 an 


2 RR 
a 
Erdungs-Bandschelle . . .. 2.22.2020. 
a EEE Re 
EROUNGSSERBUR: sn nenne 
EFHOTGSSCHBNNG 0.404.002 20a eletre Tue 
Erdungsschella 477.45 all m. 0: EN 
Erdungsschelle 34.1 2 01:08. Sn ae ie 5 1,70 
Erdungsschellei sc sion Ser N 2,25 
Dachrinnen-Stützisolator . . » » » 2.2... . FR 2,40 
Dachrinnen-Stötzisolator . ».» » 22.2.2 .. . 2,65 
Dachrinnen-Stützisolator 222.22... “- 3,40 
Dachrinnen-Stützisolator . » » 2.2... 403 "re 3,90 
Hähe-lsolator 2. 7 een 405 $ 1,25 
AT ee tee ar ® 1,25 


SIORHOMIOR.. 4: 2 10, se Bee nern 


ANTON KATHREIN, ROSENHEIM (OBB.) 


Älteste Spezialfabrik für Antennen und Blitzschutzapparate 


050251 


